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SAN JOSE CHURCH 
Altar of the Immaculate Conception in the second 
oldest Church on the Western Hemisphere. Old San 
Juan, Puerto Rico. 
Altar de La Immaculada Concepcion en la Iglesia de 
San Jose, la segunda Iglesia mas antigua de las Ameri- 
cas. Viejo San Juan, Puerto Rico. 


Puerto Rico cs... Magnifico! 
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Puerto Rico 00630 — Tel. 791-1874 
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